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38 yasinda erkek hasta acil servisimize 1 saat 6nce baslayan karin agrisi, sol yan agrisi sikayeti ile basvurdu. Bulanti ve kusmasi 
yoktu. Hastanin ézgecmisinden Urolityazisi oldugu 6grenildi. Fizik Muayenede; hastanin genel durumu iyi, kan basinci 120/80 
mmHg, nabiz 86/dakika, solunum says! 14/ dakika, bilinci agik, oryante ve koopereydi. Batin muayenesinde karin distandi, barsak 
sesleri hipoaktif, sol tarafta kostovertebral agi hassasiyeti vardi. Damar yolu acilarak hastaya 250 mL/saat’ten izotonik baslandi. 
Tam kan sayimi (l6kosit 15000/uL, diger parametereler normal), tam idrar tahlili (her sahada 8 eritrosit), Direk Uriner sistem grafisi ( 
tas izlenmedi) cekildi. Hastaya hiyosin N-butilbromir 20 mg ampul ve deksketoprofen 50 mg ampul intravendz (iv) yapildi. Hastanin 
agrisinin azalmamasi iizerine 50 mg dolantin iv yapildi. Hastanin idrar cikiginin olmamasi ve agrisinin siddetlenmesi dizerine Uriner 
sistem ultrasonografisi (USG) yapildi (Her iki bobrekte en biiyiikleri sagda Ust polde 8 mm ve sol bobrek orta kesimde 8 mm capinda 
olmak tzere multiple milimetrik capli taslar izlendi). Sol perirenal bélgede en kalin yerinde 8 mm Olcilen sivi dikkati gekti. Mesane 
optimal distandii olmakla birlikte degerlendirilebildigi kadariyla lumen iginde tas izlenmedi). USG’de perirenal sivi goriilmesi Uzerine 
Batin Bilgisayarli Tomografisi (BT) cekildi. BT’de tas ve sol tarafda superior kaliksde riiptiir (Resim 1,2,3) tespit edildi. Hasta Uroloji 
ile konstilte edilerek acil ameliyata alindi. Hasta ameliyat sonrasi 5. giinde taburcu edildi. 


Resim 1. Hastanin batin tomografisinde tireter de Resim 2. Kontrasli batin tomografisinde aksiyel Resim 3. Kontrasli batin tomografisinde koronal 
tas goriinumu kesitte kontras sizintisi ve kaliks riiptiirt kesitte kontras sizintis! ve kaliks riiptiirti 
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